ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYPE 


Bill of Materials 
*AEA-100-2, REV. F 12/28/20 (2021) 


0 
*AEA-100-2, REV. F 12/28/20 (2021) 
ANSAT Heater Inst'n 
1 
Kit 


1 
20690-10-10C 
Nut Coupling (Alt: 190600-10C) 
10 
Ea. 


2 
20690-6-6C 
Nut Coupling (Alt: 190600-6C) 
16 
Ea. 


3 
20690-8-8C 
Nut Coupling (Alt: 190600-8C) 
16 
Ea. 


4 
407H-2100-1 
Ejector Assy. 
4 
Ea. 


5 
919-10 
Hose Assy. (Alt: 2807-10) 
36 
Ft. 


6 
919-6 
Hose Assy. (Alt: 2807-6) 
40 
Ft. 


7 
919-8 
Hose Assy. (Alt: 2807-8) 
40 
Ft. 


8 
AN815-6J 
9/16-18 UNF-3B Union 
4 
Ea. 


9 
AN816-8J 
3/4-16 UNF-3B Nipple 
2 
Ea. 


10 
AN833-10J 
Elbow 
2 
Ea. 


11 
AN833-8J 
Elbow 
2 
Ea. 


12 
AN834-10J 
Tee (Alt: AN834-10S) 
2 
Ea. 


13 
AN912-4J 
Reducer 
2 
Ea. 


14 
AN924-10J 
7/8-14 UNF-3B Nut 
6 
Ea. 


15 
AN924-8J 
3/4-16 UNF-3B Nut 
7 
Ea. 


16 
AN960-1216 
3/4" Washer 
7 
Ea. 


17 
AN960-1416 
7/8" Washer 
6 
Ea. 


18 
AN-H-1010-5 
Tube Assy. (L=550 MM) 
2 
Ea. 


19 
AN-H-1010-6 
Tube Assy. (L=550 MM) 
2 
Ea. 


20 
BH-7 
Fire Sleeve 
40 
Ft. 


21 
BH-9 
Fire Sleeve 
50 
Ft. 


22 
ES39500-1 
Ferrule 
26 
Ea. 


23 
ES39501-1 
Ferrule 
16 
Ea. 


24 
S-9501EC-13 
Air Outlet 
4 
Ea. 


25 
EU21001-1 
Solenoid Valve 
2 
Ea. 


26 
EU21002-1 
Swivel Connector SS 
2 
Ea. 


27 
EU21003-1 
Street EL, SS 
2 
Ea. 


28 
EU22101-1 
Check Valve 
2 
Ea. 


29 
EU39300-8 
Lever Assy. 
1 
Ea. 
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30 
EU39300-9 
Lever Assy. 
1 
Ea. 


31 
EU49011-1 
Tee Assy 
2 
Ea. 


32 
EU49011-2 
Tee Assy 
3 
Ea. 


33 
S-5030-2 
Drain Valve Assy. 
2 
Ea. 


34 
S-9005EC-3 
Hose (L=100 MM) 
4 
Ea. 


35 
S-9501EC-3 
Grill 
2 
Ea. 


36 
S-9501EC-8 
Screen 
2 
Ea. 


37 
U-5008EC-7B 
Hose Assy. (L=750 MM) 
1 
Ea. 


38 
U-5008EC-7C 
Hose Assy. (L=800 MM) 
1 
Ea. 


39 
U-9002EC-3 
Manual Control Valve Assy. 
1 
Ea. 


40 
U-9010EC-4 
Diverter Valve Assy. 
1 
Ea. 


41 
U-9100-2 
Electric Valve Assy. 
1 
Ea. 


42 
U-9120-3 
Ejector Assy. 
1 
Ea. 


43 
U-9120-4 
Ejector Assy. 
1 
Ea. 


44 
AN-H-2100-1 
Switch Panel Assy. 
1 
Ea. 
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